Regn . No . KERBIL /2012 / 45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 
Reg .No.KL /TV (N )/634/2015 -17 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2015 


सत्यमेव जयते 


GOVERNN 


- 
കര 


a muo86 


VMENT OF 


වතුරි 
KERALA 


കേരള ഗസററ് 
KERALA GAZETTE 


ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


weijo 41 


തിരുവനന്തപുരം, 

- ചൊവ്വ 


2015 (60 m 11 
11th August 2015 
1190 dBoOSDO 26 
26th Karkadakam 1190 


നമ്പർ 


Vol. IV 


No . 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1937 ( omo 20 
20th Sravana 1937 


PART III 
Irrigation Department 


L. 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 

NOTIFICATION 


Revised Select List of First Grade D ’man /Overseer 

Civil Diploma Quota for the year 2015 


1. 


No. A9- 18954/2015 . 


7th July 2015. 


3. 


6 . 
7. 
8 . 


The following is the revised Select List of First 
Grade D ’man Civil under Diploma and Certificate Quota 
prepared by the Adhoc DPC ( Technical Lower) in the 
meeting held on 29 -6 -2015 for promotion to the category 
of Assistant Engineer Civil for the year 2015 . 

Name of Sri V . Ajayakumar was included in the 
Select List of 1st D ’man for 2015 under Civil - Diploma 
quota as Serial No. 13 though he was a certificate holder. 
The Adhoc DPC after discussing the case in detail and 
verifying the connected documents have decided to 
exclude the name of Sri V . Ajayakumar from the Select List 
of 1st Grade D ’man ( Civil) Diploma for 2015 and include 
his name between Serial No . 11 Smt. Laila Beevi, A . who 
is his immediate senior and Serial No. 12 
Sri Dhananjayan , T. A . who is his immediate junior as 
Serial No. 11 (a ) under Certificate Quota . 


Sri Sreevalsan , P. 
Smt. Vanaja, T. K . 
Smt. Sunitha, P. S . 
Sri Arun , K . N . 
Sri Alias A . Mathew 
Smt. Rema Devi, V. G . 
Sri Babu Thomas 
Smt. Anila , K . T. 
Smt. Sreekumari, Y. 
Sri Sivadasan , M . K . 
Smt. Pathuvi, P. M . 
Sri Suresh , R . 
Sri Sasikumar, M . C . 
Smt. Indira, M . K . 
Sri Babu, E . K . 


13. 
14 . 
15. 
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II. Revised Select List of First Grade D ’man /Overseer 

Civil ( Certificate Quota ) for the year 2015 


നിരതദ്രവ്യം - 


20,000. 


ലേല തീയതി-- 12 - 8 - 2015, 11 മണി. 


1. Sri Saifudin , Y. 
| Sri Sivadasan, P . 

Sri Jayarajan , G . 
4 . Sri Raju , E . V. 
- Smt. Rani Xavier 

Sri Mohanakumar, T. R . 
Sri Sebastian , N . V . 
Sri Santhoshkumar, C . 
Smt. Saralakumari, A . 

Sri Nisarudeen , M . 
11. Smt. Laila Beevi, A . 
11(a). Sri Ajayakumar, V. 

| Sri Dhananjayan, T. A . 

Smt. Lissikutty, K . 

Smt. Usha Devi , C . 
15. Sri Thulaseedharan , K . 

Smt. Ushakumari, P. 

Sri Salim , P. H . 
18 . Smt. Valsa, K . C. 

Sri Mytheen Kunju , V . 
20 . Sri Sudevan , N . 

Smt. Nabeesa , P. K . 
Smt. Mary Sylaja , T. 
Sri Sudhirajan , D . 

Sri Baburajan Kulangara 
25 . Sri Vidhyasagar , K . 


ലേല സ്ഥലം - കെ . വൈ . എ . പി . സബ് ഡിവിഷൻ, 
പെരുവണ്ണാമൂഴി. 
- ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതേ 
ദി വസം (പസ്തു ത സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത സമ യ ത്തിന് 
അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഹാജരായി | 20 ,000 നിരതദ്രവ്യമായി 
കെട്ടി വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ലേലത്തിന് പുറമെ സീൽവെച്ച് 
രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ കവറുകളിൽ ക്വട്ടേഷനുകൾ 11 -8 -2015 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെ . വൈ . എ . പി. ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്രയുടെ 
( പിൻ - 673 525) പേരിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം 

2 0 ,000 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ( ഡാഫ് റ്റ് ( എ ക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെ . വൈ . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്രയുടെ 
പേരിൽ മാറാവു ന്നത്) അടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . ലേലം 
കഴിഞ്ഞശേഷം ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ തുറക്കുന്ന താ ണ് . ലേല 
തുകയോ ക്വട്ടേഷൻ തുകയോ ഏതാണ് അധികം എങ്കിൽ ആ 
തുകയ്ക്ക് ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ആൾ ലേല സംഖ്യയും 
അനുബന്ധ ടാക്സസും അപ്പോൾ തന്നെ അടക്കേണ്ടതാണ്. 
പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും /ക്വട്ടേഷനും 
ബാധ ക മാ ണ് . ക്വട്ടേ ഷ ൻ സമർപ്പിച്ച വർ ലേല ത്തിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, ക്വട്ടേഷനിൽ അടക്കം ചെയ്ത ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ലേലത്തിന് മുമ്പ് ഹാജരാക്കി 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെ . വൈ . എ . പി . ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ് ഓഫീസുമായോ 
കെ . വൈ . എ . പി . സബ് ഡിവിഷൻ, പെരു വ ണ്ണാ മൂഴി 
ഓഫീ സു മായോ ബന്ധപ്പെടാ വു ന്ന താ ണ് . ഏതെങ്കിലും 
കാരണ വശാൽ ലേലദിവസമോ ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസമോ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലേലം 
നടക്കുന്നതായിരിക്കും. കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി വിഭാഗം 
ജീവ ന ക്കാർക്ക് നില വി ലു ള്ള ഭക്ഷണ വില യിൽ ഇളവ് 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


N . S . HARI NARAYANAN , 
Chief Engineer (I & A), 

Thiruvananthapuram & 
Convener DPC ( L ) Technical. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി, 
പേരാമ്പ . 

-- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


- ലേലിക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ5 - 107 / 2014. 2015 ജൂ ലൈ 14 . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
കുറ്റ്യാടി ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ അധീ ന ത യിൽ 

നമ്പർ ഡി2 - 963/ ടെണ്ടർ/ 2003. 

2015 ജൂ ലൈ 15. 
പെരുവണ്ണാമൂഴിയിലുള്ള ഡാം കാന്റീൻ 2015 സെപ്റ്റംബർ 1 
മുതൽ 2018 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെമൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ - കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള - പഴശ്ശി ജല സേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 , കണ്ണൂർ 
അ വ കാശം എക് സിക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിലോ 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോതാഴെ പറയുംപ്രകാരം പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിശ്ചിത 
പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. 

യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ലേലവിവരങ്ങൾ കെ . വൈ . ഐ . പി .-യുടെ ഡാം കാന്റീൻ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
2 015 സെപ്റ്റം ബർ 1 മുതൽ 2018 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് 
ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്യൽ. തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽതുകയും 
പി . വൈ . ഐ . പി. - - പഴശ്ശി ജലസേചന 
പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള പറശ്ശിനിക്കടവ് 

ഐ . ബി. -യുടെ നവീകരണ അറ്റകുറ്റ 
പ ണി കൾ ( ഇ ല ക് ടി ക്ക ൽ റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികൾ) (പുനർ ദർഘാസ്) 
1, 58, 605 

4 , 000 


SI. 


ഡാം സെയ്ഫ്റ്റി മേക്കേർസ് - പഴശ്ശി 
ബാരേജിലെ ഡാം സുരക്ഷ പ്രവൃത്തികൾ 
ഡയി നേജ് ഗാല റി യുടെ അകത്ത് 
വൈദ്യുതി വെളിച്ചം സജ്ജീകരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി( ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി) 
( പുനർ ദർഘാസ്) - 49,888 


1,300 


ദർ ഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 300 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 8 - 2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8- 2015, 3 മണി. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് " സി - യും അതിനു 
മുകളിലും ( ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ), ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
എല്ലാത്തരം ( ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ). 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 10 - 8- 2015 മുതൽ 
11 - 8 - 2015 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ 1 മണിവരെയുള്ള സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസുകൾ 19 - 8 - 2015 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ത പാൽ കാലതാമ സ ങ്ങ ൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി 
ആകുന്നതല്ല. കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 150 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ മാതൃകാഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തി 
രിക്കണം. പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ അല്ലാതെയുള്ള 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

നിര തദവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ ർ, പഴശ്ശി 
ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, കണ്ണൂർ എന്ന പേരിൽ 
പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ട്രഷറി നിക്ഷേപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അസ്സൽ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ 19 - 8 - 2015 -ാം തീയതി 3.30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും 
നിര സി ക്കു ന്ന തി നുള്ള അ ധി കാരം എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


| No. D2-963 / Tender /2003 . 

| 15th July 2015. 
The Executive Engineer, Pazhassi Irrigation Project 
Division No. II , Kannur invites competitive tenders for 
and on behalf of the Governor of Kerala in sealed covers 
superscribing the name of work and name of contractor 
from the qualified registered contractors of Kerala PWD 
and Irrigation Department. 
Name of work and 

EMD 
No. 

Estimate PAC 
| Py. I. P . Renovation and maintenance 

of IB at Parassinikadavu under Pazhassi 
Irrigation Project ( Electrical repairing 
works) ( Re- Tender) - 1,58,605. 4, 000 
Dam safety measures — Dam safety works 
in Pazhassi Barrage — Providing lighting 
inside the drainage gallery ( Electrical 
works ) (Re- Tender ) - 49,888 

1 , 300 
Cost of tender documents — 500 + VAT for Sl. No. 1 
and - 300 + VAT for Sl. No. 2 . 

Last date and time of issue of tender form 
11- 8-2015, 1 p. m . 

Last date and time of receiving the tender form 
19- 8- 2015, 3 p . m . 

- Class of eligible contractor - " C and above class 
( Electrical Contractors ) for Sl. No . 1 and All Class 
( Electrical Contractors) for Sl. No. 2 . 

Period of completion — 3 months. 

Tender forms and other particulars can be had from 
the office of the undersigned during the working days 
10 a. m . to 1 p . m . from 10 - 8 - 2015 to 11 - 8-2015 to be 
received upto 3 p . m . on 19 - 8 -2015 by registered post 
only. The Department will not be responsible for any 
postal delay . The tender submitted through courier service 
will not be considered . 

The tenderers should execute and submit in complete 
shape of preliminary agreement in Stamp Paper worth 
- 150 of Government of Kerala along with the tender. 

EMD should be pledged in favour of Executive 
Engineer, Py . I.P . Division No. II , Kannur in the form of 
Treasury Deposit and in original should be submitted 
along with the tender documents . 

All tenders received within the stipulated time will be 
opened on 19 - 8 - 2015 at 3. 30 p . m . by the undersigned or 
any other authorised officers in the presence of the 
tenderers who wish to attend . 

All the conditions prevailing in the Irrigation 
Department related to the tenders including performance 
guarantee are applicable to this tender also . 

The Executive Engineer has the rights to cancel or 
reject any tender without any reason . 


Office of the Executive Engineer, 
Py. I.P . Division No. II, 
Kannur. 


( Sd.) 
Executive Engineer. 
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